KSIADZ TEODOR ROGOZINSKI 


Kapłan Jubilat, 
b. Proboszcz w Tuliszkowie w Król. Pol, Kanonik h. Kaliski, Podkustoszy Katedry krakowskiej, 
Więzień stanu i Sybirak, 


urodzony w r. 1822 w Sleszynie w Król. Pol., po krótkiej chorobie, 
oddał Bogu ducha dnia 22 Lipca 1896 r. 


NADNEZ EP. PRON PIE 
CAR 
ur 


Wyprowadzenie zwiok z domu kapitulnego na Wawelu do Kosciola Katedralnego 
nastąpi w Piątek d. 24 Lipca b. r. o godz. 8 rano, a po odprawionem Nabożeństwie 
na Cmentarz. 


Kapłani koledzy Zmarłego zapraszają na ten smutny obrzęd Wielebne Duchowieństwo, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


